Birinin yüzük ölçüsünü o bilmeden nasıl öğrenirsiniz
Gerçekten ölçebileceğiniz tek şey, onun hâlihazırda taktığı yüzüktür. Bir dakikadan kısa sürede okumanın yolu burada.
Yazar: Lubor Šimůnek · Yayınlanma Tarihi: 2026-10-07 · Üretkenlik
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Birinin yüzük ölçüsünü o bilmeden öğrenmek için o parmağında zaten taktığı bir yüzüğü ödünç alın ve iç çevresini milimetre cinsinden ölçün: içi 54 mm olan bir halka ISO 54 ölçüsüdür. True Ring Size bunu kalibre edilmiş ekranda yapar, iPhone ve Android'de çevrimdışı ve ücretsiz çalışır, kişi başına bir ölçü saklar.
Açıklama: AppStoryo, True Ring Size uygulamasını geliştiren stüdyo tarafından işletiliyor. Aşağıdaki karşılaştırma herkesin doğrulayabileceği ölçütleri kullanır ve gerçek alternatifleri adıyla anar.
Neden gerçekten ölçülebilen tek şey ödünç alınmış bir yüzük?
Çünkü yüzük sabit bir nesne, el ise değil. Bir halkanın iç çevresi, siz onu yan odaya taşırken değişmez; oysa çıkarıldığı parmak akşam daha sıcak, ocak ayında daha incedir. Elleri karşılaştırmak, fotoğrafa bakıp tahmin etmek ya da eldiven numarasından yola çıkmak, içinde hiçbir ölçüm bulunmayan bir kestirim verir.
Yüzüğün hangi parmaktan geldiğini not edin, çünkü ölçüler parmaklar arasında taşınmaz. Aynı kişi tek elde birkaç ölçü kullanır, sağ ile sol de nadiren örtüşür; bu yüzden sağ orta parmaktan alınan bir halka sol yüzük parmağı hakkında neredeyse hiçbir şey söylemez.
Ödünç alınmış bir yüzük telefon ekranında nasıl ölçülür?
Bir kez kalibre edin, sonra halkayı cama koyun. Yüzük modunda ödünç halkayı ekrana bırakır, ekrandaki daireyi kenarı tam metalin içine oturana kadar büyütüp küçültürsünüz; uygulama iç çapı ve çevreyi birlikte okur. Tüm iş bir dakikadan kısa sürer ve yüzüğün kimse fark etmeden tabağına dönmesi gerektiğinde önemli olan budur.
Kalibrasyon isteğe bağlı değil, çünkü ekran bir milimetrenin ne kadar olduğunu bilmiyor. W3C'nin CSS Values and Units şartnamesi yerleşim için 1in değerini 96px olarak sabitler ve piksel dayanak birim olduğunda "fiziksel birimlerin fiziksel ölçüleriyle örtüşmeyebileceği" uyarısını yapar. Gerçek donanım o sayıdan çok uzaktadır: Apple'ın iPhone 16 teknik özellikleri ekranı inç başına 460 piksel olarak verir. Android gerçek değeri açığa çıkarabilir — DisplayMetrics başvurusu xdpi alanını inç başına tam fiziksel piksel sayısı diye tanımlar — ama uygulamalar genellikle nicemlenmiş bir yoğunluk basamağı alır.
Öyleyse ekrana ölçüsü yayımlanmış bir nesne gösterin. Herhangi bir banka kartı olur, çünkü ICAO'nun Doc 9303 Bölüm 5 belgesi ID-1 biçimini 85,60 mm x 53,98 mm olarak sabitler. True Ring Size'ı iPhone'a indirin ya da Android'de edinin — ücretsiz, 30,7 MB, ağ izni istemez, iOS 13.0 veya üstü.
Yüzük elinizde yalnızca bir dakika kalacaksa ne yapmalı?
İçini kaydedin, ona dair izleniminizi değil. Halkayı bir kâğıt üzerinde dikin ve iç kenarını iyi açılmış bir kurşun kalemle çizin, ya da bir sabun kalıbına bastırıp izini bırakın; her iki durumda da daireyi yüzük yerine döndükten sonra rahatça ölçebilirsiniz.
Küçük bir kaymanın bedelini bilin. Birbirini izleyen tam ABD ölçüleri arasında 0,032 inç — iç çapta 0,8128 mm — fark var; yani bir ölçüyü diğerinden yaklaşık 2,55 mm çevre ayırıyor. Çevre çapın pi katı olduğu için, çizilmiş bir çaptaki 0,3 mm'lik hata çevreye neredeyse 1 mm olarak yansır ve aynı yöndeki iki hata tam bir ölçü kaydırır. Halkayı kendi parmağınıza geçirmek buradaki en zayıf çözümdür.
Ölçüm sürprizi ele vermesin diye ne yapmalı?
İzleri paylaşılan yüzeylerden kaldırın. Yüzüğü başka bir odaya götürün, aynı yöne bakacak şekilde aynı tabağa geri koyun ve sayıyı açmayacakları bir yerde tutun — evin ortak not dosyası yerine bir ölçü uygulamasında saklamanın gerekçesi budur. True Ring Size kendi seçtiğiniz bir etiketle kişi başına bir ölçü saklar ve mağaza sayfası hesap yok, izleme yok, veri toplama yok diyor.
Sonrasında ölçümden çok sipariş izini kollayın. Bir onay e-postası, kırk saniye ortadan kaybolan bir yüzükten çok daha fazlasını ele verir; teslimatı iş yerine ya da bir teslim noktasına alın.
Milimetreler mağazanın kabul ettiği ölçüye nasıl çevrilir?
Çevreden çevirin ve ham sayıyı saklayın. Yüzük ölçülerinin uluslararası standardı ISO 8653, ölçüyü halkanın iç çevresi olarak milimetre cinsinden ifade eder; dolayısıyla içi 54 mm olan bir halka, pi ile bölündüğünde 17,19 mm iç çap demektir. Britanya harf kullanır, Japonya ile Çin'in kendi sayı basamakları vardır, ABD tabloları ise genellikle çapı yazar — tek bir yüzük dört katalogda böyle dört etiket toplar.
Ölçüden önce milimetreyi yazın, çünkü çevrilmiş bir etiket hangi tablodan çıktığı bilinmeden geri çevrilemez. True Ring Size kayıtlı tek bir okumayı ABD, Britanya, Avrupa, Japonya, Çin ve Rusya ölçekleri arasında taşır; çapı ve çevreyi yan yana gösterir.
Gizlice ölçmek ne zaman baştan yanlış bir plandır?
Halka sonradan genişletilemiyorsa. Tungsten karbür ve titanyum, altın bir gövde gibi kesilip yeniden birleştirilemez; çevresi boyunca taş döşeli bir eternity yüzüğünde ise çıkarılacak düz metal yoktur, yani gizli bir yarım ölçü hatası geri gönderilen bir kargoya dönüşür. Böyle parçaları takılmamışsa değiştiren bir kuyumcudan alın.
El sabit bir biçimde değilse de yanlıştır. Şişmiş eklemler, gebelik ve büyük kilo değişimleri sayıyı oynatır; parmak dibinden çok daha kalın bir eklem ise daha dikkatli bir ölçüm değil, menteşeli bir halka ister. Büyük alıp daraltmak küçük almaktan güvenlidir, çünkü eklemi geçmeyen bir yüzük bir kez bile takılamaz — ve soru sorulabilecek bir ilişki varsa, sormak buradaki her yöntemden, bizimki dâhil, daha doğrudur.
Gizli bir ölçüm için hangi yüzük ölçme uygulamasını seçmeli?
Dördü de 27 Eylül 2026'da ABD App Store'da ücretsiz indirilebiliyordu; aşağıdaki sürümler, tarihler ve puanlar o mağaza sayfalarından geliyor.
Ring Sizer: AR Ruler'ı seçin — hiç yüzük ödünç alamıyorsanız
	Mağaza sayfası dört yöntem anlatıyor; bunlardan biri düz bir yüzeye konmuş elin kamerayla ölçülmesi — buradaki tek ödünç yüzük gerektirmeyen yaklaşım.
	Ivan Frolov'dan 49 puan, ortalama 4,7; 4,6 MB, sürüm 1.0, son güncelleme 1 Aralık 2023.
	Sayfa, tam erişim için haftalık 4,99 dolar yazıyor.

Ring Sizer - Ring Size Measure'ı seçin — en yeni sürümü istiyorsanız
	Sürüm 1.2.18, 1 Eylül 2026'da güncellendi — buradaki en yakın zamanda bakım göreni.
	Vipul Prajapati'den 177 puan, ortalama 4,6; 26,1 MB, iOS 15.6 veya üstü.
	Mağaza sayfası Avustralya, ABD, Britanya, Avrupa, Japonya ve Çin dönüşümlerini sayıyor.

Ring Sizer Tool'u seçin — sizi rahatlatan şey değerlendirme sayısıysa
	Appcano LLC'den 607 puan, ortalama 4,7 — buradaki en büyük örneklem.
	Sürüm 1.0.7, 22 Ocak 2026'da güncellendi; 71,4 MB, iOS 15.0 veya üstü.
	Sayfa parmak ölçümünü öne çıkarıyor ve tam erişimin kendiliğinden yenilenen yıllık bir abonelik gerektirdiğini belirtiyor.

True Ring Size'ı seçin — ödünç alabileceğiniz bir yüzük varsa
	Ücretsiz; reklam, abonelik ve uygulama içi satın alma yok; hem iPhone hem Android üzerinde.
	Banka kartıyla kalibre edilen ekranda yüzük ve ekranda parmak kipleri, ağ izni istemeden.
	Kişi başına bir ölçü saklar ve altı ulusal ölçek arasında dönüştürür.
	Sürüm 1.0, 31 Temmuz 2026'da yayımlandı, tek bir değerlendirmeyle — eski uygulamaların tam tersi bir ödünleşme.

Sürpriz hediye durumunu, True Ring Size: Sizer & Gauge uygulamasının App Store sayfası kendi özellik listesine şöyle koyuyor:
Tüm ailenin ölçülerini saklayın — sürpriz hediyeler ve nişan yüzükleri için biçilmiş kaftan
Yöntemin tamamı tek satır: gerçek bir yüzüğü ölçün, milimetreleri bir adla saklayın, kasada çevirin ve ölçüsü değiştirilebilen bir şey alın. True Ring Size'ı Google Play'den edinin ya da App Store'dan.
Gizlice yüzük ölçmek: sorularınız yanıtlarıyla
Sevgilimin yüzük ölçüsünü o bilmeden nasıl öğrenirim?
O parmağında zaten taktığı bir yüzüğü ödünç alın ve iç çevresini ölçün: kalibre edilmiş bir ekranda ya da iç kenarını kâğıda çizerek. Hangi parmaktan geldiğini not edin ve çevrilmiş bir ölçü etiketi yerine milimetreleri saklayın.
Yüzük parmakta değilken ölçüsü ölçülebilir mi?
Ölçülebilir, doğru yön de bu. Parmaktan çıkmış bir halkanın iç çapı sabittir ve tekrar tekrar ölçülebilir; oysa parmak sıcaklığa ve günün saatine göre değişir. Metali ölçün, pi ile çevirin; o sayı yarın da geçerlidir.
Telefon ekranı bir yüzüğü ölçmede ne kadar doğru?
Banka kartıyla kalibre edildikten sonra bir ölçüden daha ince; çünkü ICAO'nun ID-1 biçimi o kartın genişliğini 85,60 mm'de sabitler. Kalibrasyon olmadan uygulama piksel yoğunluğunu tahmin eder — Apple iPhone 16'yı inç başına 460 piksel olarak veriyor.
Ölçüsünü yalnızca tahmin edebiliyorsam ne yapmalıyım?
O hâlde sonradan değiştirilebilen bir şey alın: kuyumcunun genişletebileceği düz bir gövde ya da ücretsiz değişimle satılan bir yüzük. Küçük değil büyük tarafa gidin; geniş yüzük daraltılabilir, eklemi geçmeyen yüzük ise hiç takılamaz.
Bir yüzük ölçüsü gerçekte ne kadar fark eder?
Birbirini izleyen tam ABD ölçüleri arasında iç çapta yaklaşık 0,8128 mm, yani çevrede kabaca 2,55 mm. Bu yüzden çizilmiş bir halkanın çevresindeki kalın bir kalem izi ya da baskıda küçülmüş bir kâğıt şablon, tek başına yanıtı tam bir ölçü kaydırabilir.
Onun yüzüğünü kendi parmağıma geçirmem doğru mu?
Bu, aralığı daraltmak için son çaredir, ölçüm değil. Ödünç halkanın parmağınızda nerede durduğunu işaretlemek yalnızca tablonun hangi yarısına bakacağınızı söyler, çünkü sizin parmağınız başka türlü incelir. Otuz saniyeniz varsa iç kenarı kâğıda çizin.
Kuyumcu bir fotoğraftan ölçüyü çıkarabilir mi?
Çıkaramaz, uygulama da çıkaramaz. Elle aynı düzlemde ölçüsü bilinen bir nesne yoksa fotoğrafın ölçeği yoktur ve eller objektifle mesafenin belirlediği büyüklükte görünür. Ödünç bir yüzük ya da ölçülmüş bir çevre değeri götürün.
True Ring Size hesap ya da internet bağlantısı istiyor mu?
İkisini de istemiyor. Mağaza sayfası hesap yok, izleme yok, veri toplama yok diyor ve uygulama ağ izni olmadan çalışıyor; dönüşüm tabloları ile saklanan ölçüler cihazda kalıyor. iOS indirmesi 30,7 MB ve iOS 13.0 veya üstünü istiyor.
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